جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 1 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 








1 | 1421922019001 | اخلاص هشام حامد عباس | 50 | 50 | 33 | 50 | مسل | 0 
2 | 1421922019002 | اسراء عمار محسن عرنوص 00010 |0 75 | 8 | 50 | 83 | نجج | 23 
3 | 1421922019003 | اسماء سعدنعيم عباس إإإ 59 | 80 | 75 | 82 | ناج | 296 
N O E O E E E E E TETER E‏ 
6 | 1421922019006 _| الزهراء اصيل سلمان راضي _____إ 67 | 6 | 60 | 92 | نجج | 287 
7 | 1421922019007_| ايات ايثار عاصم محمد || 50 | 60 | 50 | 50 | نجج | 20 
8 | 1421922019009 | اية حيدر جاسم حسب | 78 | 88 | 78 | 10 | اجج | 344 
9 | 1421922019010 _| ايثار عبد الرضا محمود مرهج _____| 73 | 84 | 6 | 82 | اجج | 304 
٥‏ | 1421922019011 | ايمان نضير محمد ابراهيم 000000 |0 57 | 51 | 52 | 62 | نجج | 22 
2 | 1421922019018 | بنت الهدى وسام عليوي محييس _____| 77 | 71 | 63 | 83 | نجج | 24 
4 | 1421922019022 | بنين طارق خضير عباس _| 52 | 50 | 34 | 60 | مل | 0 
5 | 1421922019023 _| بنين عباس كاظم جبان ااا | 57 | 66 | 50 | 79 | اجج | 22 
6 | 1421922019025 _| بنين علي حسين نايل | 69 _ | 74 | 55 | 59 | نجج | 257 
E TTI ETE 17‏ ا ا ا ا اك 388 
18 | 1421922019027 _| بنين فراس عبد الواحدحميد ____| 69 | 54 | 50 | 59 | نجج | 22 
9 | 1421922019032 _| تبارك علاء الدين عبد الجبارزناد___ | 59 | 57 | 76 | 77 | ناج | 2 
4 | 1421922019037 | حوراء ابراهيم جواد كاظم م 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





ثانوية الضحى للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 2 إلى 7 


25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 





| 8 | 75 | 4 | 100 __ 
| 8 | 8 | 95 | 841 _ 
| 55 | 6 | 54 | 71 
| 78 | 84 | 87 | 100 __ 
_ 1421922019043_| دعاء علي سوادي لفتة ااا | 80 | 59 | 95 | 86ل 
| 64 | 66 | 58 | 51س 
| 8 ]| 73 | 2 | 86س 
| 82 )| 61 | 73 | 68 _ 
1421922019048_| رسل علي يوسفاجبر_______| 69 | 52 | 30 | 3⁄7 





ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 
ناجح 


N 


_ 1421922019052 | رغدمهندماجدحەزة | 70 | 58 | 6 | 65 | اج 
| 1421922019056 | رقية عباس مزعل علوان ا | 64 | 50 | %2 | 35 | مسل 
| 1421922019063 | روان صادق خلف عويد ااا | 78 | 50 | 6 | ا6 | ناج 
| 1421922019064 | روان ضياء قالج حسن | 53 | 50 | 38 | 55 | مل 
_ 1421922019065 | روان عصام مجيد كاظم ااا | 55 | 58 | 67 | 70 | اج 
_ 1421922019066 | ريام حيدر علوان هادي ااا | 68 | 50 | 28 | 50 | مل 
_ 1421922019068 | زينب ازهر مهدي مدهوش ااا | 70 | 50 | 50 | 50 | اج 
_ 1421922019069 _| زهراء حاتم مغيرمغيضب_____| 84 | 58 | 63 | 76 | اج 
_ 1421922019070_| زهراء حامد زغير زيدان اا | 83 | 74 | 92 | 86 | اج 
| 1421922019077 _| زهراء عباس نعمة عذاب ااا | 81 | 50 | 56 | 53 | نج 
| 1421922019078 | زهراء علي حسين علي ________| 69 | 53 | 73 | 58 | نج 
_ 922019081 _| زهراء علي صبيج عبد ا | 79 | 72 | 83 | 82 | اج 
a? 66 50 66 84‏ 


14219220182 


زهراء علي ناصر حسين 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 






352 
346 
243 
349 
320 
239 
332 
264 


258 
303 


253 


250 


220 
281 
335 
240 
253 
316 
266 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 3 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرد لر 5 للعام الدراسي 2021/2020 













3 ]|[ زهراء عماد زغير قاسم 
0 | 1421922019084 | زهراء عمر طه ياسين 
1 | 1421922019085 | زهراء قاسم حلو مشلوش 


53 | 1421922019091 
54 | 1421922019092 
55 | 1421922019094 
56 | 1421922019095 
7 | 1421922019096 . 
8 | 1421922019097 | زينب حسن عبد الحميد رحيم 22 | 64 | 41 | 53 | 54 | مل | 0 
9 | 1421922019098 _| زينب حسين وهاب رغيف || 73 | ا51 | 50 | 66 | نجج | 240 
0 | 1421922019099 _| زينب حميد سلمان عبد الله | 70 | 50 | 55 | ا5 | نجج | 26 

© | 14212201610 | زيتبارظ صين عبد 37 36 | 2 | 5 
2 | 1421922019101 | زينب صلاح حمزة حسن | 89 | 65 | 55 | 77 | نجج | 26 
8 | 1421922019102 | زينب عباس عبد الله كشكول 000 |0 92 | 88 | 82 | 88 | اجج | 350 
4 | 1421922019103 | زينب عبد الرحيم محمود عباس _____| 91 | 89 | 89 | 94 | ناج | 363 
5 | 1421922019104 | زينب علي عبد الحسين جليل | 76 | 75 | 50 | 65 | نجج | 26 
6 | 1421922019106 | زينب محمد هادي وحودي ||| 62 | ا51 | 61 | 52 | ناج | 26 
7 | 1421922019107 _| زينب مهدي شواي بطي ____| 77 | 50 | 50 | 52 | نجج | 229 
8 | 1421922019108 | زينب مهند كاظم عبد الحسين ||| 73 | 50 | 25 | 38 | مل | 0 
9 | 1421922019109 | سارة حميد جاسم بوهان 000000 | 57 | 68 | 50 | 58 | نجج | 23 
0 | 1421922019110 | سارة عصام كوتاوي حسن 022020222 | 79 | 64 | 72 | 74 | نجج | 289 
1 | 1421922019112 | سارة مهند فيصل عبد الجبار_______| 93 | 96 | 10 | 91 | ناج | 380 

78 50 40 54 مكمل 


2 ]| 1421922019113 | سارة هاشم حمزة حسن 














برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


ثانوية الضحى للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 4 إلى 7 





73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


92 
93 
94 
95 
96 





6 | سجى حسين عبد جسم ا | 67 | ي | 24 | o‏ 
6 | سجى عبد الصين جميل كملا | 57 | 53 | 23 | 3 
2 أسكينة ايد عيد هميد ا | ا6 | 5 | & | 


ممن على ياسين عاق 
| 1421922019126 | شهد عدي صادق جعفر 000000 | 84 | 89 | 99 | 83 | تهج | 
| 1421922019127 | شهد عدي عبدالله سلمان ااا | 71 | 63 | 78 | 67 | ااج | 
| 1421922019128 _| شيرين حسين محمد على | 57 | 64 | 50 | 71 | اج 
| 1421922019129 | صبااحمدخماس عيال | 36 | 33 | صفر_ | 31 | 

_ 1421922019130 _| صفا علي حسين محمد على ___| 65 | 50 | ا51 | 50 | ااج | 
| 121922019131 _| طيبة احمد منصور طعمة __| 56 | 50 | 50 | 69 | ااج 
| 1421922019132 | طيبة رائد عبد الحسين جاسم 0 | 56 | 35 | 26 | 61 | مل 
| 1421922019133 | طيبة رسول مهدي لفتة ا | 62 | 52 | 50 | 56 | نجع | 
| 1421922019134_| طيبة غياث خالد شاكر ____| 80 | 87 | 90 | 83 | ااج 
| 1421922019135 | طيف محمدجبارزمام || 6 | 50 | 39 | 57 | مل 
| 1421922019136 | عذراء رعد محمود علوان ___| 89 | 85 | 6 | 86 | اجج | 
| 1421922019137 | عذراء عامر عبودراضي || 61 | 51 | 35 | 50 | مل 
| 1421922019138 _| عذراء فيصل غازي عبد الحسن _____ | 83 | 79 | 88 | 83 | ااج | 

53 50 26 34 مكمل 


14219229 


عذراء قاسم عبد الزهرة حسين 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 





جح 
جح 


جح 
جح 


جح 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


234 
218 


267 
390 


205 
253 
273 
355 
279 
242 


216 
225 


220 
340 


336 


333 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 5 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 






224 


336 


0 


250 


100 14219221916 فاطمة حامد رشيد عطية 
101 142192209 فاطمة علاء حسين على 


3 


9 | 1421922019144 | غفران عباس حسن لفتة 
ةُ Ne û‏ . 
2 اذ به« a‏ 
ةُ م عاك 8 


96 100 100 01 ناجح 


120 14219220172 مریم دريد امير يوسف 387 


275 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 6 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 













1 | 1421922019176 | مريم علي صالح مهدي | ااج ا 
3 | 1421922019179 | مریم قيصر قاسم محمد | ناجح ا 327 


OE O 1 1 E‏ اك 


: 


0 


63 68 50 62 ناجح 


144 1421922210 نرجس مسلم هاشم محمد 243 











برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 2019 رقم الصفحة من 7 إلى 7 


NT‏ نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية ف 1 ا ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


145 1421922019213 نور الزهراء حاتم علي رمضان |41 50 1 0 
146 1421922019214 نور الهدى حسن رحيم حمزة اجح 210 
دور ي 
5 






1 


ا : | 62 | 5 | 38 __ 
| 50 | 5 | 54 _ 
7 | 1421922019215_| نور الهدى واثق غالي موسى | 55 | 74 | 26 | 
9 | _1421922019218_| نور علاء حسين وادي | 55 | 62 | 82 

71 | 53 | 78 | 


: 


154 نوره كمال كاظم مدلول جح 287 
6 ]| 1421922019228 | هبة سلام كاظم ولي ااا | 52 | 62 | 65 | 66 | ناج | 245 
7 ]| 1421922019229 | هبة مؤيد كريم ثويتي ااا | 55 | 53 | 50 | 50 | نجج | 28 
8| 1421922019230 | هبة محمد حسن محمد على ____| 50 | 50 | 35 | 32 | مسل | 0 
0| 1421922019232 | هدى عامر ياسر كاطع |_| 50 | 54 | 34 | 61 | مل | 0 


نسبة النجاح 


0 ۰ 


| :56 ا ال 
| 85 | تلم 
| 6 | انم 
| 62 | نل 
| 52 | نل 
| 85 | نا 


















شرن 





اشبة دنر 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


